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はじめに 
お読みください 


1137424 -01 I 


本紙をお読みになったあと、別紙「セツトアップガイド. I をご覧ください。 


【ご注意】 

1) 本»品及び本«は枕式会ネ i アイ•オー•データ播器の希作物で。したがって、本典品及び本 a の一部または 
全部を魚觔で榷袈、梭ち\転黻、改変 f ることは法揉で禁じられています。 

2) 本製品及ひ本 B の内容につ t \ては、改良のために予告なく変史 f ることがあります* 

3〉本製品を運用した結愛の他への影 S にっいては、上記にかかわらず典任は負いかねま T のでご了承くだ3い • 

4) 本梨品は r 外 lime 及び外国贸易法 j の規定により戰格物 s 等祐山規初製品に該当する埸合があります 9 
国外に持ち出 T 除には、日本国政府の K 出許可申詢などの手«きが必爱になる塌合があります， 

5〉本サボートソフトウェアの使用 k あたっては、パックアップ保有の目的に限り、各 1S だけ梭芩できるものと 
しま？\ 

6) 本サボートソフトウェアに含まれる老作礓男の知的財库飱は,お客様に移転されません。 

7) 本サボートソフトウェアのソースコードについては、如何なる埸合もお客様に問示、®周右法を致しません • 
また、ソースコードを解明 f るために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその 
他のリパースエンジニアリングを禁止します。 

8) *面による事前承諾を梅 r に、;®サボートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販壳、移転、 
サブライセンスすることを禁止します。 

9〉本 R 品は,&痛機器、®子力設備や根器、钫孕宇宙機器、抝送段拥や.機器、兵器システムなどの人命し間る設備 
や®器、及び洚莰中描機、宇宙勘里などの S 度な信朗饤を必要とする詨饱や，? S としての使用またはこれら 
に姐み込んでの使用は®®されておリません。これら、設确や«器、 %m システムなどに as 品を便用され、 
AS 品の故》によリ、人 S 事故、火災事故、社会的な捎*などが生じても、 W 社ではいかなる R 任も负いかね 
ます。設俩ゃ«器、钊御システムなどにおいて、冗長設針•火災延瑛打萊設計、該觔作防止設計など、安全設計 
に万金を期されるようご注®故います。 

10〉本其品は日本国内灶様です。本»品を日本国外で使用3れた埸合、 W 社は一切の貴任を負いかねま T。 また、 
筘ネ i は本製品に問し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておリませんので、予めご 
/承ください • ( This product is ior use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or 
losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical 
support or after-service for this product outside Japan.) 

n) お客様は、 a サボートソフトウェアを一時に〗台のパソコンにおいてのみ使用することができま r。 

12) お S8U3、 本典品または、その使用梅を*三者に毋使用許諾、达葙、移転3：たはその他の炤分を行うことはで 
きません。 

13) 充社は、お客®が【ご注®〗の緒条件のいすれかに遽反されたときは、し\つでも本 Si 品のご突用を終了させる 



商標について 


•卜〇 DATA は、株式会社アイ•オー•データ機器の登録商揉です。 

• Microsoft . Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商慄です。 
• その他、一般に会社名、裂品名は各社の商揉または登録商慄です。 


安全にお使いいただくため1 

し 

ここでは、お使いになる方への危罟、財産への掁罟を未然に防ぎ、安全に正しくお使 
いいただくための注怠串項を記 M しています。ご使用の際には、必ず記載串項をお守 
りください。 

■轚告及び注思表示 

A 

酷 

この表示を無視して誤った取り 
扱いをすると、使用者が死亡また 
は車宠を負ろ可能性が想定され 
る内容を示しています。 

A 

注意 

この表示を無視して誤った取り扱 
いをすると、使用者が軽箱を負う 
かまたは物的損害のみの発生が想 
定される内容を示しています。 


■絵記号の窻味 

A 

この記号は注思 (» 告を含む} 
を促 T 内容を吉けるものです。 
記号の中や近くに與体的な内 
容が25かれています* 


Q 

この記号は禁止の行為を告け 
るものです。記号の中や近くに 
吳体的な内容力法かれています， 



この記弓は必ず行っていただ 
きたい行為を告けるものです。 
記号の中や近くに s 体的な内 
容が S かれています。 



③ 
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€ 

W プラグ《く 

② 

5 M»lb 

A 

角火江賺 

Q 

Q 


△警告 


本製品を使用する埸合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカー 
が指示して t \る轚告、注意表示を厳守してください。 

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 

*» を切ってコンセントから®源プラグを抜いてください。 

そのまま使用すると火災®*の原因になります。 

本製品を修理•改造•分解しないでください。 

火災や S « 、やけど、動作不良の路因になりま T 。 嫌理は霁社播理センターにご依® ください。 

分 K したり、改®した場合、保21期間であっても有料嫌理となる爆合があります。 

本製品を取り付ける場合は、必ず本害で接続方法をご確認になり、 
以下のことにご注意ください。 

• 播螃ケープルなどの部品は、必ず添付品または指定 a をご使用ください。 

故 w や動作不房の厍因になります。 

• 接 k するコネクタやケープルを問*えると、 

パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の睡因になります。 

本製品の取り付け/®り外しの際は、 

必ず本 a で取リ付け/取り外し方法をご確認ください。 

間遽った*作を行ろと火災®* •動作不民の原因になります。 

本体を湧らさないでください。 

火災 •!《« の涼因になりま T 。 

お》呂塌、雨天、降霣中、海痒、水辺でのご使用は、特にご注 h ください • 

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 
内部をのぞきこまないでください。 


[ 

A 

注雇 

Q 


Q 

Q 

Q 


△注意 


本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、 

データなどの保証は一切いたしかねます。 

故 B に两えて定期的にパックアップをお取りください， 

本製品は以下のような埸所で保管•使用しないでください。 

故 H の睡因になることがあリます。 

《使用保雷明の明限》 

• 抿》や®*!の加わる ti 所參 EW 日光のあたる W 所# 3気やホコリが多い塌所 • 温苗 
差の a しい w 所#熟の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）# a い田力霉波の発生す 
る物の近く（磁石、デイスブレイ、スピーカ、ラジオ、费》欉など）籲水 s の多い wm (台所、浴 
室など> 參柚いた壜所聲«食性ガス界囲员中(£：12、呢5、咖3、502”0乂など）籲 W*S 
の长雷の a い塌所 
《便用 M のみの Wffl » 



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。 

• 落としたリ、衝*を加えない 

• 本 R 品の上に水などの液体や、クリッブなどの小部品を■かない 
• S いものを上にのせない 
• 本 R 品のそばで飲食 •!« 煙などをしない 

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、 
バソコンをリセツトしないでください。 

故 P 8 の面因になつたり、データが消失するおそれがありま T » 

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が 
入らないよろにしてください。 


❶ 


本体についた汚れなどを落とす場合は、 

柔らかい布で乾拭きしてください《» 

參洗 ffl で汚れを落とす《合は、必ず中性洗刑を水で薄めてご使用ください。 

•ペンジン、アルコール、シンナー系の溶刑を含んでいるもの (3 使用しないでください. 

• 市®のクリーニングキットを使用して、本 K 品のクリーニング作業を行わないでください • 
故 B の面因になります。 
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メディアの取り扱いについては以下をお守りください。 

•メディアを面接持つときは光沢のある«所に触らないようにしてください • 

面味をはさむようにして持つか、中央の穴と括をはさんでください， 

♦正しい再生をするためと、振動や回紜音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、 
メディアに紙やシールなどを貼らないでください • 


•ひびの入ったメディァや反ってしまったメディァは絶対に使用しないでください. 
また、別れたメディアをテープ®や接*剤で貼りあわせて使用しないでください • 
馬速回紜しますので、欠陷のあるメディアは危険です。 




Q 

■止 


•メディアに R 物 ( CD-R メディアの仕切りなど）が付いていないことを十分ご«班の上. 
ドライプに擇入してください物が付いたまま押入すると、故 H の原因になります。 

レンズには触れないでください。 

音とびやデータの爾 S 込み_ S み込み時の不 B 合の原因になリます， 


本製品は情報処理装 H 等電波障害自主規制協級会 （ VCCI ) の 
基準に基づく製品です。 

この■は， ts 男処理«■等肖: t 玥班会 （ vcci > のづくク 
ラス 3 TSI 8 技術换■です.この H ■は、承庭環垠で使用することを目的としていま 
すが，この »* がラジオやテレビジ3ン受 fS * に近接して使月されると.受を 
弓 I き起こすことがあります. SifiSR 明■に從つて正しい取り扱いをして下さい. 




使用上のご注意 


使用する際の注意 


本製品添付の 



■本製品を接続する際は、必ずパソコンの電源を切ってください。 

■ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクタを持って抜いてく 
ださい。 


著作権【 



■この製品またはソフトウェアは、あなたが著作榷保有者であるか、著作楢保有者から 
複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著 
作権を所有していない埔合か、著作権保有者から裎製許諾を得ていない塌合は、著作 
権法の侵害となり、捐窖賠但を含む補但義務を負うことがあります。御自身の榷利に 
ついて不明確な堪合は、法律の專門家にご相談ください。 


■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトゥェ 
アを使用して 万一 阻害が発生した塌合は弊社ではサボートいたしかねます。ご使用 
のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

■霤き込みに失敗したメディアの保 U は致しておりません。 

■ DVD + RW /- RW 、 DVD - RAM 、 CD-RW メディアの消去(初期化)は S き込みを行った 
ライテイングソフトウェアを使用してください。 


地域コード（リージヨンコード） t : 



■本製品は、日本の地域コードである2に設定されています。ソフトウェア DVD ブレ 
ーヤーなどで他の地域コードに設定した埸合、弊社では保証いたしかねます。 


各部の名称 


トレイ 


アクセスランプ- 

読み蜃き•イジェクト時に点灯•点滅します。 


«急イジェクトホール—— 

メディアが取り出せなくなった《合に 
使用しま 


ドライブ前面 







c =: 

1 


イジェクトボタン 

トレイの出し入れを行います 0 



アクセスランプの点灯/点滅中は*パソ 
コンをリセツトしたり、《酒を切ったり 
しないでください，故 B の面因になった 
り、データが消失する恐れがあリます。 


スイツチ- 

IDE 欉器の接娇状況により設定を行います # 


オーデイオコネクタ(アナログ）- 

市販のオーデイオケーブルを使用して 
パソコン本体やサウンドカードと接綾します • 

«播や®頃によっては使用しない場合があります。 

tt 用しません • 


ドライブ背面 














t • i r » • • •丄 

• n i """"" 

•U !•••••••••• 

:::::::: : ir 。 。。 4 





IDE コネクタ 

パソコンの IDE コネクタと接統する 
ためのケープ^/を接統します。 

コネクタ 

ハ’ソコンの**ケープノレを接 K します， 


動作環境の確認 


対応機種* 1 

本製品が取付可能な5インチベイ（拡張ストレージベイ）と 

IDE インターフェイスを搭載した以下の播種 
• DOS / V マシン* 2 0 NEC PC 98- NX シリーズ 

対応 0 S (日本語版） 

Windows XP * 3 、 2000 Professional、Me 

八ードディスク 

空き容 M 6 G バイト以上 （20 G パイト以上推奨） 

搭載 CPU 

Pentium m , Celeron 、 Athlon、Duron の800 MHz 以上 (1.1 GHz 以上推奨） 

メモリ 

128 M バイト以上 （256 M バイト以上推奨） 

対応メディア* 4 

■ DVD * 5 DVD + R , DVD + RW . DVD - R * 6 . DVD - RW ' DVD - RAM * 7 ' DVD-ROM 
■ CD * 8 …… CD - R 、 CD - RW 、 CD-ROM 

推奨メディア M 

DVD+R 

4 倍速 

太陽誘電、 TDK 、 日立マクセル、三菱化学、リコー 

2.4 倍速 

リコー 

DVD+RW 

2.4 倍速 

三菱化学、リコー 

DVD-R 

4倍速 

太陽誘電、 TDK 、 日立マクセル、三菱化学 

2倍速 

太陽誘電* TDK 、 日立マクセル、三菱化学 

DVD-RW 

2倍速 

TDK 、 三菱化学 

等速 

TDK 、 三菱化学 

DVD-rRAM 

3倍速 

日立マクセル 

2倍速 

TDK 、 日立マクセル 、 Panasonic 

CD-R 

太陽誘窀、 TDK 、 日立マクセル、三菱化学 

CD-RW 

三菱化学、リコー 




浓2 


«3 


*4 

效5 

3857 


よリ詳しい対応««怙報を対応裂品梭®丄ンジン rpioj 
にてご*内しております。 
http : //www. iodata.jp/pio/ 


IBM?i Aptiva E21.E31.E1 7.E27.E47.E50.E52.E2J. 

E3J シりーズは脉きます* 

FB's CLiPI をご利用になる麻::、次の Windows Uo<late を夫行 
する必要があります。このアップデートを关行しない項合、 
B's CUP の l!S 勒作の原因になります。 

"SS な C 新-— •Windows XP アップテートパッケージー 

2001年10目25日""ダウンロードサイズ：1 .9MA イト.. 

• 3 き込みを行う躲は、 S き込み速度に対応したメディアが 
必要です。 

•a き込みは1 2cm メディアのみ対応して a リます。 

DVD+R, DVD+RW、DVD-R. DVD-RW メディアで作成した 
DVD-Video は、既存の DVD ドライプ、 DVD プレーヤー、対応の 
ゲーム«で再三司能ですが、一部甬=できな t 、«*§があります. 
3.95G バイト、 DVD-Rfor Authoring メディアは»み込み 
対応しており*す。 

力一トソッジから取り比し不司璐なメディア (TYPE I)は使用 
で S ません•また、 2.6G バイト/面のメデイアみ込みのみ 



衣製兄は80分 (700 M パイト)の CD メディ尸にも対応してお 
ります。 

洧« メディア以外を使用した場合は、メディアの SH により 
正常に*込みが出来ないことがあります* 


© ♦本製品は5インチペイ(拡張ストレージ 
ペイ）搭 K タイブです。ドライブペイに 
空きが無 t 合は，あらかじめ搭«済み 
のドライブを取り外す必要があります。 
參取リ付け後、フロント*^ネルが探作可篇 
な機種でご使用いただけます • 
• DVD + R /+ RW /- R/-RW メデイアで作成 
した DVD - Video は既存の DVD-ROM 
ドライブ、 DVD ブレーヤー、対応のゲー 
ム M で再生可能ですが、一部再生でき 




















































































































< 仕様 


ドラィブ名 

「 GSA ~4040 B 」（ OEM 供給元:株式会社日立 LG データストレージ） 

適合フォーマット 

《 DVD 》 DVD - ROM , DVD - R 、 DVD - RW ( Ver . 1.1)、 
DVD - RAM 、 DVD + R . DVD+RW 
《 CD 》 CD - R 0 M ( Model 、 Mode 2) 、 

CD-ROM XA Mode 2( forml 、 form 2)、 CD - DA 、 

インターフェイス仕様 

ATAPI (Ultra DMA Mode 2) 

設酒条件 

設困方向:水平.垂直（垂直は1 2 cm メディアのみ対応） 

ディスク□—ディング方式 

トレイタイプオート□—デイング 

し u - txx 「 0 、 し u-k し u-11 八 u ド noio し u 、 viaeo し u 

データバッファサイズ 

2 M パイト 

S き込み方法 

《 DVD + R》Sequential Recording 
《 DVD + RW》Random Write 
« DVD - R /- RW»Disc at Once 、 

宙き込みェラー回避機能 

搭載 

虽大吾き込み/ 
読み出し速度 

•害き込み: 《 DVD + R 》4 倍速*' 《 DVD + RW 》2_4 倍速 
《 DVD - R 》4 倍速* , 《 DVD - RW 》2 倍速 其 2 
《 DVD - RAM 》 3倍速* 3 
《 CD - R 》24 倍速 《 CD - RW 》 16倍速 

XI 4 S 3 で込みを行う®には、こした DVD + R /ぷメディアが必要で T 。 

淡？ 2 S 3 S で S き込みを行う55には、？*こ！^した DVELRW メデイ 〆 が必 H です《 

《3 3 S * で S さ込み5行う J 5 U こは、3棚こ対®した DVD « RAM メデイ7が必 STC す， 

•読み出し : 《DVD 1 R ハ RW /- R 八 RW 》8 倍速 
《 DVD - RAM 》 3倍速 
《 DVD - ROM 》 12倍速 
« CD - R » 32倍速 《 CD - RW 》 24倍速 
« CD-ROM » 32倍速 

Incremental Recording , Restricted Overwrite ^ 1 
《 DVD - RAM》Random Write 
《 CD - R / RW》Disc at Once、Track at Once 、 

Session at Once,Packet writing *i dvd - rw のみ 

アナログライン出力 

0.7 Vrms 

m 源仕様 

DC +5 V ±5% +12 V ±10% 

定格電流 

5 V : 0.5 A 12 V ：0.5 A 

動作温® 

+5 t ) 〜 +35 ‘C (パソコンの動作する温度範囲であること） 

勧作湿度 

20%〜80% (結露なきこと） 

外形寸法 

146 ( W ) XI 84.6( D ) x4 1.3( H ) mm (フロントぺゼル含まず） 

平均アクセスタイム 

《 DVD - ROM 》145 ms 《 DVD - RAM 》165 ms « CD - R 0 M » 125 ms 

m m 

約 920 g (本体のみ） 


お問い合わせ先 


•B v s Recorder GOLD5 BASIC + B v s CLiP5 と 
DVD-RAM ドライバーのお問い合わせ 



サボートセンター 


BASIC 


3^株式会社ビー•ェイチ•ェー 
06-4861-8234 

10:00〜17:00/月〜土曜日 ( H 期年末年始特定体装日.祝祭日を除〇 

06-6378-3336 

http :// www . bha . co . jp / support / index.html 

(株） ビー ■エイチ ■エーユーザー 登録 ( B's Recorder G 0 LD 5 BASK ： 用） 
オンライン登録： http :// www . bha . co . jp / 


GOLD 5 DsCLiP 


m 


f ㈱ ビー•エイチ•エー R B's Recorder G 0 LD 5 BASIC 
+ B's CLIP 5」 のサボート、バージヨンアップサービス 
は弊社では行っておリません。パージヨンアップをご希 
望される》合はユーザー登鞔を行った後、 ㈱ ピー•エイチ- 
エーにご ffi 認ください， 


• ruiead VideoStudio 7 SE , DVD MovieWriter 2.0 SE ， 

Photoimpact 8 SE ， COOL3D 3.0 SEJ のお問い合わせ _ 

VideoStudio 7 se DVD MovieWriter 2 se Photoimpact 8 se COOL 3D 


お問い合わせ先 


ユーリードシステムズ株式会社 


03-5491-5662 


10:00〜12:00、13:00~17:00( 土日祝祭日稼く） 
http :// www . ulead . co . jp / 


MSB 上記インターネットのサボートページより 
お問い合せください。 

ユーリー ドシステムズ(株) ユーザー 登録 （ Ulead 製品用) 

「 Ulead 製品ユーザー登録カード」に必要な事項をご記入の上、 
ユーリードシステムズ ㈱ までご返送ください。 


•ユーリード社製パンドル®ソフトウェア製品のユーザーサボート(テ 
クニカノボ-卜、アップグレ-ドサボ-卜等)をお受けになる際に 
は、ユーザー登録が必要となります。(ユーザー登録をされていない 
塌合、サボートをお断り r る場合もございます。ご了承ください。） 

♦ ruiead 製品 ユーザー 登錄 カー ド J のお客様控えの部分は 
大切に保管してください。 


fPowerDVD XPJ のお問い合わせ 


PowerDVDXP 



サイバーリンク株式会社 
03-3662-8076 

10:00〜13:00、14:00~17:00/月~金曜日 
03-3662-8009 (特定休塞日.祝祭日を除く） 

http :// support . cn . co . jp / 

support @ cli . co.jp 


サイバーリンク（株） ユーザー 登録 (PowerDVD XP 用） 
オンライン登録：ユーザー登録ページ http :// regist . cli . co . jp / 


インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご記入、 
もしくはご確認いただき、サイバーリンク ㈱ まで TEL または FAX に 
てお問い合わせください。 


お知らせいただく 事項 


1. 記入日•お客様の住所•氏名（ユーザー登録名）•郵便番号 • 
連絡先の電話番号及び FAX 番号 

2. 製品名およびソフトウェアのパージヨン 

3. CD - Key 番号 

4. お使いの PC 環境 

■0 S 環境（メーカー名、製品名およびパージョン） 

■パソコン （CPU (例: Pentium 4 2 GHz ) およびメモリ容屋） 
■八ードウェア檇成（メーカー名.製品名） 

■ DVD ドライブ（例:卜〇 DATA 製. DVR - ABH 4) 


籲本製品 （DVD：tR/RW/RAM ドライプ）のお問い合わせ 


【左 5 問し〗合わせ】 本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。 



サボート Web ページ内の「製品 Q & A 、 News その他」をご冤ください。 

過去にサボートセンターに寄せられた爭例などを紹介しています。こちらも参考にしてください。 

製品 Q & A 、 N ews など http://www.iodata.jp/support/ 


添付のサボートソフトをパージヨンアップすることで解決できる場合があります。 

下記の弊社サボート•ライブラリから展新のサボートソフトをダウン□ードしてお試しください。 


辰新 サボ-トソフト httD ： //www.iodata.jp/lib/ 


❸それでも解決できない場合は下記にお問い合わせください 


住所：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 
アイ•オー • データ第2ビル 
株式会社アイ•オー■データ機器サポートセンター 

電話：本社… 076 - 260-3367 東京 03 - 3254-0340 

※受付時間9:30〜19:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 

fax :本社 076 - 260-3360 東京 03 - 3254-9055 

インターネット： http :// www . lodata . jp / support / 



サボートセンターへお問い合わせいただく際は、 

事前に以下の事項をご用意ください。 

1 . ご使用の弊社製品名 
2ご使用のパソコン本体の型番 
3ご使用の 0 S とサボートソフトのバージヨン 
4トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 


修理について 


修理の前に 


故障かな？と思ったときは、 

① 本宙、セットアップガイド、 CD - ROM 内のオンラインマニュアルを 
もう一度ご莧いただき、設定などをご確認ください。 

② 弊社サボートセンターへお問い合わせください。 

※明ら0、1こ故»の場合は.下記内容を参照して、本 MS をお送 D ください。 

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の串項をご確認ください。 

•お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られて 
し、るシールなどは失われますので、ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、八ードウエア保証書に 
記載されている「保証規定」に該当する埸合は、有料となります。 

※•保証期®についてはソ V — ドウ：保証■をご IK ださい。 

保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 

※弊社が販先终了してから一定期間が a ' f た》品は,®理がでさなくなる場合があります， 

■お送りいただいた後、有料修理となった埸合のみ、往復はがきにて修理金 
額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご 
返送ください。（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額 
を FAX にて連絡させていただきます。） 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。 

• メモに控え、お手元に置いてください 

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載さ 
れています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に S いてください。 

•これらを用意してください 

必要爭項を記入した本製品の八ードウエア保証亩（コビー不可） 

※ただし • 保 a 期 m が！？ 了した*合は • 必要ありません. 

■下の内容を亩いたもの 

■返送先[住所/氏名/(あれ If ) FAX 番号]■日中にご連絡できるお鼋話番号 
■ご使用頊墳(機器描成、 0 S など）■故陣状況（どうなったか） 

•修理品を梱包してください 

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 

輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱 • 梱包材にて捆包してください。 

•※ご明入の箱•梱 SM がない«合は、板 a に梱包してください. 

•修理をご依頼ください 

修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。 

※思則として修理品は辉社への»ち込みが的理です，送付される*合は、 

発 S 33 の費用はおご«袒、惲理後の返 SR 用は»社負担とさせていただきます- 

送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か吉留郵便小包でお送りください。 

【送付先】〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
アイ■オー■データ第2ビル 

株式会社アイ•オー•データ楢器修理センター宛 


修理品の返送 


修理品到着後、通常約1週問ほどで弊社より返送できます。 

※ただし.有料の*合や、修理内例によっては、時間がかかる期合があ〇ます* 


ユーザー 登録 

弊社からお客様へ連絡を差し上げる際の資料となります。ぜひご登録をお願いします。 


登録方法/インターネツト 


http://www.iodata.jp/regist/ 


株式会社アイ•オー•データ機器 

亍 920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地 

©2003 1-0 DATA DEVICE , INC . All rights reserved . 
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